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17. Une batterie def.e.m egale a 2,5 V fournst un courant de 0,3 A a ur. voltametre dont la 
force contre electromotrice est de 1,6 V. La resistance tctafe du circuit vaut: 


1 , 0,8 fl. _ 2. 1,5 n. _ 3. 1,8 Q. _ 4, 2,5 0.. _ 5. 3 0.. 

18. La bobine d'ur> gaivanometre contient 3000 spires et sa longueur est de 2 cm. 

Le courant qu ; v circule etant de 2 mA, I'intensite du cnamp magr.etique de la bobine 
vaut: 

1. 900 A/m. 2. 500 A/m. 3. 300 A/m. 4. 2CO A/m. 5.150 A/m. 

19. La force eiectrsmotrice dans une bobine de 1000 spires, lorscue le flux magnetique 
qui la traverse augmente en 0,4 s de 6.10 wb, est de : 

1, 0,13 V. _ 2.0,15 V. 3.0,18 V. _ 4, 1,5 V. _ 5. 15 V.V. 

20. L'inductlo" magnetique d'un solenoide est de 0,314 T. .a permeability relative du 
noyau de fe^ est egale a 500. Le solenoide a 4 spires par centimetre de longueur. 
L'irttersrte du courant electrique qui le traverse vaut: 
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1. G,S A._2. 1,02 A._3. 1,25 A._4. 2.5 A._5. 3,10 A. 



